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Ablation .لزا‎ 

فقد جليد المودية بفمل كل من لبتي الإفابة ( الانصهار ) والتبخر الباشر للجليد 
(اقضامي) . 

۲ ۔ جفاف مطلتق Absolute Drought‏ 

فترة من الزمن لا تقل عن ٠١‏ يوم متنالية » تقل كية الطر قي أي بوم مها عن 
ر 

۴ حدود قصوى مطلقة Absolute Extrems‏ 


يشير هنا الصطالح إلى النهايات العظمى والصغرى الطلفة الحرارية . ويكن أن 
يستخدم في الظواهرالجوية الأخرى » كأن يشار إلى أك كية مطر هطلت في منطقة مال 
وأفلها » وأقصى رطوبة نسبية وأدناها ... الخ . 

Amolute Humidity رطوبة ممطلقة‎ ١ 

هي عبارة عن وززن بخاراللاء في وحسدة الحجم من المواء ( غ/م' ) . فثلاً بجتوي ال 
الكمب الواحد من المواء على ۲١‏ غرامً من بخار لاء ( ٠١‏ غ/م ) ؛ وتثل الرطوبة الطلقة 
كية بخارالماء الوجودة فعليا في الجو » ولنا فهي التي تنحم في كبية التهطال ؛ حيث إن 
الناطتى الأكثر وفرة في نار ماء هوائها قكون أكار طالاً ( مقارنة امنطقة الاستوائية 
الكشبرة التهعلال مع النعتة التطيية اللبلة التهطال ) . وبصورة عامة يكون اوا ا لحار 
أكار قدرة على حمل جنار لاء من تندرة المواء البارد ؛ فمشد درجة حرارة "٤‏ م لا يستعطيع 
التراللكمب الواحد من المواء حمل أكثر من ١‏ غ من بخار لاء » يبنا تصل قدرته عند درجة 
حرارة ۲۸" م إلى غ . 

۵ ۔ عدم استقرار مطلق Absolute lastability‏ 

بستخدم هنا المطلح للدلالة عل حالة عدم الاستقرار في أفشواء - انظر 


Absolute Maximum Temperature 3 


رق (  - ) ٠۴‏ إذ يكون المواء في حالة عدم استقرار عندما يكون معدل التناقص البيئي 
أكبر من معدل التناقص الناتي الجاف - شكل  )١(‏ . 


ش )١(‏ الوضع الذي يكون فيه الهواء في حالة عدم استقرار مطللق 


١‏ - درجة الحرارة العظمى المطلقة 
Absolate Maximum Temperature‏ 
تشل أعلى درجة حرارة في الظل تسجل في منطقة ما خلال فترة زمنية دة . وأعلى 
درجات حرارة في امام تسجل داخل القمارات في فصل الصيف . وتعد درجة المرارة التي 
سجلت في بلدة « المزيزية » بليبية في شر أيلول من عام ٠١١١‏ م والبالغة + ۷,۸“ م أعلى 
درجة حرارة سجلت في المالم حتى الآن .. 
۷ ۔ درجة الحرارة المبغرى المطلقة 
Absolute Minumam Temperature‏ 
شل أدنى درجة حرارة في الظل تسجل في منطقة ما خلال فترة زمنية حددة . وأدفى 


» Absolute Rang 
درجات حرارة في الام تسجل داخ القارات في قصل الشتاء . وتعسد درجة الحرارة‎ 
م التي سجات في محطة فوستدوك السوفييتية في القارة القطبية الجنوبية عام‎ "٣ - 
م‎ ٠٠ - م أدنى درجة حرارة سجات في العام حتى الآن . كا أنه جلت درجة حرارة‎ ١ 

في فرخويانسك في سيبيرية في الاقاد السوفييتي ‏ 


Absolute Rang مدی مطلق‎ .۸ 

يستخدم هذا اللمطلح في درجات الحرارة » حيث يشي إلى الفرق ما بين أعلى درجة 
حرارة وأدناها » سجلت في مكان ما خلال فترة زمنية معينة ۰ 

Absolute Stability ۔ استقرار مطلق‎ ١ 
تى الاستقراراللطالق في المواء عشدما يكون معدل الت اقص البيئي - اثظر‎ 
رق ( ۲۸۲ ) - أقل من معدل التاقص الذاتي الجاف والرطب ۔ شكل (۲ ) . » ويفا فيان‎ 
 - )٥١( الحزمة الوائية تكون مستفرة  انظر رة‎ 


ش (۲) الوضع الذي يكون فيه اهواء في حالة استقنرار مطلق 


Absolute Temperature 1 


Absolute Temperature درجة الحرارة المطلقة‎ . ٠١ 
م ) » وهو ما يعرف‎ "۲۷۲,١ - ( مقياس لدرجة الحرارة مني على الصفر المطللق‎ 
Absolute Zero صبفر مطلق‎ ۱١ 


يشل الصفر لطا درجة حرارة النجمد في مقي اس كلفن واتي تعادل - ۲۷:۲ م 
وهذه الدرجة هي ما تمرف بالمغر الطلقة » حيث تسكن عندها كل الحركات الحرارية 


مجزيكات المادة . 
۲ ماصبات Absorbers‏ 
هي تلك الأجسام الوجودة في اجو التي تتص جزءا من الطاقة الإشماعية الواردة 


إليها  »‏ في ؛ الأوزون ء اني أوكسيد الكربون » ضار اماء » وقطرات الماء . وتختلف 
درجة امتصاص كل من تلىك المواد للأشمة الشمسية » وللأشمة الأرضية التي بيثها سطح 
االأش : 

۲ ۔ امتصاصس Absorption‏ 

الامتصاص علية طبيعية » تشير إلى قدرة المادة على امتصاص جزه من الطاقة 
الإشماعية ‏ حرارية كانت أم ضوئية ‏ الواردة إليها . وهي علية مماكسة لممليتي الانمكاى 
والاتتثار . ويمرف الجسم الذي يتص معظم الأشعة الواردة إليه با جم الأسوه . 

Absorption Coeffecient معامل الامتصاص‎ ١١ 

هوعبارة عن درجة امتصاص الأجسام للأشمة الواردة إلبها . قنسية الأعة 
يتصها جسم ما من بحل الأشعة الواردة إليه هي ما تمرف عامل الامتصاص ( ) . 

Absorption of radiation امتصاص الإشعاع‎ . ٠١ 

يشير إلى كية الأشمة الشمسية المتصة بفعل مركبات الج والأرض . فركبات الو 
تص قرابة 0۷ من ممل الأشعة الشبسية الواصلة إلى سقف الغلاف الجوي ( <1١‏ يتصها غاز 
ثاني أوكسيد الكربون ونار الماء والغبار ... » و ۲× بتصها غاز الأوزون ) . ۴ يتص 
سطح الأرض قرابة 6۷× ( ٨۳١‏ إشماع مباشم » X1١‏ إشماع غير مباشر ) . وتقوم مركبات 


1 Absorption Spectrum 


الج ولا سها بخار الاء وثاني أوكسيد الكربون » بامتصاص جزه كبر من الأشمة الني ييثها 
سطح الأرض » ولا سيا الأشمة تحت الجراء الطويلة اللوجة » الني تشكل معطم الإشماع 
الأرضي . وأكثر من 210 من الإشماع الأرضي يتص من قبل بغار الساء وشاقي أوكسيد 
الكريون في حال توفرها في الإو .. 

Absorption Spectrum ۔ طيف الامتصاص‎ ١ 
هو طيف إشماع أثازع أحد ألوانه بامتصاصه من قبل غاز اعترض طريقه » شريطة‎ 

أن يكون هنا الغاز قادرا على إشماع ذلك اللون - الذي امتص - مرة أخرى فها لو أثير .. 

۷ ۔غيوم ممباحبة Actessory Coeds‏ 
هي غيوم صغيرة تكون مصاحبة للغيوم الرئيسية » ولاسيا غيوم الركم والركم الزفي 
وازن الطبقي . وهي إا أن تكون منفصلة عن جسم الفية الرئيسية » أوتكون متحدة 

مها جزثيا ‏ وتتخذ هذه الفيوم أشكالاً ثلالة : 
أ - فيوم لما شكل ( الطاقية ) !ة۴ . 
ب ۔ فیوم فا شکل حجاب رقي ص۷1 . 
ج ۔ غيوم لما شكل اللة 8 مهم۴ . 

۸ . تأقلم Acclimadization‏ 
قدرة الإنسان أوالميوان أوالنبات على المياة في ظروف منداخية مختلفة عن ظروف 
ييئته الأصلية . كأن يتأقلر الذي يميش في منطقة ذات مناخ حار على الميش في منطقة 
فات مناخ بارد . وكأن يتأقلم إنسان الشاطق انخفضة على الميش في الشاطق الرتفمة عن 

سطع البحر » حيث كثافة المواء أقل » والضغط أخفض » ودرجة المرارة أدلى . 

Accumulated Temperatures درجات الحرارة المتراكة‎ . ١ 
هي ثل وع درجات المرارة للتراكة ( التجمعة ) فوق درجة حرارة ممينة فاك‎ 
دلالة دة . كأن يشار إلى جوع درجات المرارة الراكة فوق درجة حرارة صفر التو‎ 
حيث إن لكل نبات عدا مهيناً من الوحدات‎ . - ) ۱١١۲ ( للنبات - انظر صغر الو رق‎ 
المرارية التراكة فوت مغر غوه التى يتطلبها كي يقم مراحل يانه الفتلفة , فالحاصيل‎ 
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الشتوية . كالقمح والشعير والشوفان - تحتاج إلى "٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ م » بيغا تحت اج الشاصيل 
الميفية - كالقطن والأرز- إلى "٠٠٠١ - ۲٠١١‏ م » وتخت اج الأشج ار الثرة إلى أكثر من 
pee‏ 

ويكن أن تحسب درجات المرارة القراكة من خلال التوسط اليومي ‏ أو التوسط 
الشهري للحرارة . فبإذا كان صفر النو "٠‏ م » والتوسط الشهري للحرارة ۸ م » فبان وع 
درجات المرارة التراكة هي : ۸ - ۱ = ۲ × ۳١‏ ( عدد أيام الشر ) = ٠١‏ درجة حرارية . 

ويعود هذا الفهوم إلى عا النبات دي كاندولل #اا٥۸0٠٥‏ 0 الذي استخدمه عام 
٠١‏ م معتيرا درجة المرارة "١‏ م درجة حدية ( صفرالفو) . 


۲۰ ۔ أکتینو غراف Actinograph‏ 
جهاز يقوم بشكل آلي ومستبر بالقياس والسجيل الإشعاعي الشمسي المباشر والنتار . 
١‏ اکتینو میار Actinometer‏ 

جهاز وظيفته قياس شدة الإشعاع الشمسي . 


Actual Duration of Sunshine اة الفعلية لسطلوع الأ‎ ۴ 

شل ( بالساعة ) للدة التي بقيت فيها الشمس ساطعة وظاهرة للراصد خلال النهار . 

وتتتلف عن مدة السطوع النظطرية التي تد بالفترة الواقمة بين شروق الشمس وغروما 

والتي تعرف بالسطوع الممکن - ( انظر ر ۸۲۸ ) - نقد يكون طول النهار٤٠‏ ساعة ؛ غه 

أن مدة السطوع الفعلية ٠‏ ساعات » حيث تكون السماء عجوبة خلال الساعات الباقية ( ١‏ 

ساعات ) بالغطاء الفهي . ويتم تحديد مدة الطوع الفعلية بامتخنام جهاز 
کامبل ۔ ستوکس . 


۴ ۔ قبخرنتح فعلي Actual Evapotranspiration‏ 

يشير النبخر النتح الفعلي إلى كبية المياء التبخرة فعلي) من الترية والسطحات للائية » 
بالإضاقة إلى تلك النتوحة من النبتات . والتبخر التتح الغعي قية حقيقية تع في الطروف 
العادية لنطقة ما . 


Actual Isotherm‏ ت 


Acmmal Iotherm خط الحرارة المتساوي الفعلي‎ - ۲١ 
هو الحط الواصل بين القط - أو الأماكن - ذات قم المرارة التساوية الفعلية » أي‎ 
. دون تمديل درجة المرارة إلى مستوى سطح البحر‎ 


۲ ذاتي » کظوم Adiabatic‏ 
يستخدم هنا الصطلح الدلالة على التغيرات الناتية في درجة حرارة كتلة هوائية » 
وذالك بعل عليتي الد ( تبر ) أثناء الصعود » والانضفاط ( تسخن ) أثناء المبوط . 


Adiabatic Cooling ۔ ترد فاق‎ ٣ 
أي تبرد كتلة من المواء ذانياً دون ققد أية وحدات حرارية منها إلى الوسط الخارجي‎ 
الحيط جا . يت الترد الناي » عندما تصمد كتلة هوائية إلى ضغط أخإض » ما بجملها تند‎ 
شاغلة بذلك حيزاً أكبر ما كانت عليه » باذلة في ذلك جهداً ضد الوسط الحيط ها مستيدة‎ 
الطاقة لمنا الجهد من طاقتها الداخلية » ما بجمل طاقتها الداخلية تقل » وتقل بذللك درجة‎ 
حرارتها مع تزايد ارتفاعها من سطح البحر» وتزايد تدده . ويختلف ممدل التناقص في‎ 
عا لو‎ »  ) ٠٠١ ( حرارتما في حال كونها جافة - انظر ممدل التناقص الناتي ا لجاف ر‎ 
..  ) ۱١۴ ( كانت رطبة - انظر معدل التداقص الناتي الرطب‎ 


۷ ۔ تسخن فذاتي Adiabatic Heating‏ 

أي تسخن كتلة من المواء اتب دون إضافة أية وحدات حرارية إلبها من الخارج . 
ويحدث التسخن الناقي لكتلة من للواء في حال هبوطها ؛ أي اتتد الها إلى ضغ ط أعلى مما 
يجملها تتفلص شاغلة بذلك حيرا من ا لمجم أقل غا كانت تشغله سابقا » أي تنضغط ويصفر 
حجمها بفمل القوة الطبقة عليها » وهنا ما يجمل درجة حرارتها تزداد وهي هابطة بعدل 
بقارب من ۱۰" م لکل انخقاض قدره ٠۰۰١‏ م . 


۸١ا0٤‎ 14م٠‎ ها١‎ . معدل التنناقص الذاتي . لدرجة الحرارة‎ . ۲١ 
يختلف معدل التناتص الثاني لدرجة المرارة حسها تكون الكتلة لموائية الصاعدة‎ 
. - ) ۱١١۴ » ۲۲١ ( للأملى جافة أم رطية - انظر ر‎ 


Adiabatic Temperature Changes "‏ 
١‏ تغيرات درجة الحرارة الذاتية ( الكظومة ) 
Adiabatic Temperature Changes‏ 
عثل هذه التغهات » تزايد درجة الحرارة في كتلة هوائية ‏ هابطة ‏ أو تناتمها فانيا 
كتلة صاعدة - » دون إضافة أي وحدات حرازية إليها من الحارج » أو فقان أي وحدات 


حرارية منها إلى الحارج . 
١‏ تآفق ( انتقال أفقي ) Advection‏ 
بشي الشآفق إلى الاتتال والحركة الأفقية لبمض المناصر للت اخية ؛ كالطرارة ‏ 
والرياح + والضباب . 
۴١‏ . تيارات هواء أفقية ‘Advection Currents‏ 


هي التيارات الموائية المشحركة بشكل أققي » الناجة عن وجود اختلافات أفقية في قم 
الشغط الجوي » حيث يتحرك المواء من منطقة فات ضغط مرتفع إلى منطقة ذات ضط 


Advection Fog ۔ ضباب التآفق‎ ٣۴ 
أو يعرف أحيانا بضباب الانتقال الأتقي . وهو الضباب الناتج عن الحركة الأفقينة‎ 
مواء حار رطب فوق سطح أبرد منه  ابس أو بجر - » بجيث تكون درجة حرارة الطح‎ 
» الأبرد أقل من تقطة ندى الواء التحرك فوقه . ومن الأمثلة عن هنا النوع من الضباب‎ 
ذلك الضباب الذي بتشكل في مناطق التفاء التيارات البحرية الحارة بالتيارات البحرية‎ 
الباردة » 6 في سواحل كندا الشرقية حيث بلاق تيار اخليج الحار القادم من خليج‎ 

للكسيك مع تيار لابرادور البارد القادم من العروض العليا الشديدة الرودة . 


Advection Frost ۔ مبقيع التآفق‎ ٣٣ 

وهو مايعرف أيضاً بالمقيع الأسود ‏ انظر رة ( ٠١١‏ ) ۔ . وبحدث هنا المقيع في 
حال انخفاض درجة الحرارة إلى مادون التجمد تيجة مرور كتلة هوائية باردة فوق 
منطقة ما . 


w Advection Inversion 


Advection Inversion ۔ انقلاب التآفق‎ ۴١ 
ويعرف أيضا بالاقلاب المراري النقول » وهو أحد الاتقلابات الحرارية المطحية‎ 
التي تنشكل في ألف اتر الأول من جو سطح الأرض . وينتج انقلاب التأفق عن مرور كثلة‎ 
هوائية حارة فوق سطح بارد » ما يؤدي إلى تسخن هنا السعلح على حساب الإزه الفلي من‎ 
الكثلة الموائية ااسة مع السطح » ذلك الجزه الذي يفقد جزهاً من حرارته لصالح تن‎ 

السطح » وهنا ماججمل الجزء السفلي من الكتلة الوائية أقل حرارة من جزئها العلوي . 

Advection of Heat انتقال الحرارة الأفقي‎ ۴١ 
في أثناء تمرك كتلة هوائية أفقيا » فإنها تحمل ممها الكثير من صفات النطقة التي‎ 
نشات فوتها . فالكدلة الموائية الباردة التشكلة في عروض مرتفمة ( الكتلة المواية‎ 
القطبية ) نحمل معها البرودة إلى عرو حيث تصل في بض الأحيان حى خط‎ 
مسبية اأخقاض درجة‎ ۲١ عرض‎ 
الموائية الدارية التي مصدرها الضغط المرتفع شبه المداري ) فتنقل معها السخونة إلى مناطق‎ 
واقعة في عرو آعلى من مشاطق تشكاهما » وينجم عن ذلك ارتفاع درجة الطرارة بضع‎ 


درجات . 

وتلعب تيارات المواء الأفقية دور كيرا في تحقيق الت وازن المراري الأرضي على 
مستوى الكرة الأرضية ووحداتا المرضائية الكمى ٠‏ 

۸ ۔ تحريك هوائي Aerodinamic‏ 

السود بالتحريك المواشي : قدرة اهواء التحرك على تحريك الأجسام ( أثرية ٠‏ 
رمال » بخارعاه ...إل ) . 

Aerodrom Forcast تنېۇالطار‎ 


يقوم التنبئ اوي يإعداد خريطة تنب جوية تمل الطار وجوه . وتقدم الملومات 
الحاسة بذاك إل الطائرة وهي في الهو بغية تنأمين سلامتها أثناء هبوطها  »‏ تقدم ما 
الملومات أثناء إقلاعها . وم الطواهرالجوية في ذلك ؛ الرؤية » والغطاء الفهي ؛ ومرهة 

الرياح . 
المجم الجغرالي )٩(‏ 


Aerograme «‏ 
٣۸٢‏ - مخطط بياني هوائي Aerograme‏ 
هو عبارة عن شكل بياني ثل فيه درجة استقرار المواء » والرطوبة الجوية ... وما إلى 
ذلك ۔ شکل ( ۲ ) .ما يُمَكّن من معرفة طبيعة الحالة الجوية السائدة . 
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ش (۲ ) مخطط بياني هوائي : تتشل فيه : نسبة المزج الإشباعي (غ/كغ ) بخطوط 
منقطة » ومنحفى التفير اللاي الجاف للحرارة جنطلوط متانطعة » ومنحنى التغير الذاي 
الرطب للحرارة خطوط منقطة ومنقطعة . 

۹ ۔ عم المواء Aerology‏ 

هو العلم الذي ي بدراسة المواء بامنداده الشاقولي » من حيث تركيبه والتغيرات التي 
تطرأ على تركيبه هنا » وحركاته » والظاهرات التي تحدث فيه . 

Aeronautical Chart مصور الملاحة الجوية‎ ٠٠ 

هو عبارة عن خريطة طقس موقمة عليها الظواهر ا لجوية الي تهم الطهان في 
رحاته ؛ كالرؤية ؛ والغيوم ٠‏ والرياح ؛ والعواصف » وفوذج الطقس السائد ... إلخ . 

۱ ۔ محطة رسد جوي لشؤون الطيران 

Aeronautical Meteorological Station 
كا أن هناك محطات رصد جوي زرامية » هناك عطات رصد جوي للللاحة‎ 


2 Aerosol 


البحرية » وحطات رصد جوي لثؤون الطهان . وتقوم عطات الرصد الطيان بقياسات 
خاصة لبعض الظواهر الموية ‏ إضافة إلى الفياسات التقليدية ‏ في امال الذي تلكه 
الطائرة » سواء في الستويات المليا ( معلومات من حالة الإو الملوي ) » أو أشاء إقلاعها 
وهبوطها . ومن أم الظواهر تلك : العوامف الرصدية » والفيوم » والتهطال » ومرعة 
الرياح ٠‏ والرؤية . 


Aerosol ) اهباء الجوي ( إيروسول‎ ١ 

المباء الجوي : عبارة عن مركبات ال جوالني مصدرها سطح الأرض والفثلة في : 
جزيئات الدخان » والفبار » والرمال » والأملاح الكهيائية . وتتباين كية تلك اللكونات 
من منطقة إلى أخرى » 6 تختلف كثيا مع الارتفاع عن سطح الأرض لأن مصدرها تطح 


الأرش نقسه . 


۴ ۔ غلاف غازي Aerosphere‏ 

هو فاك الغلاف الموائي الفط بالأرض » والذي ينضن طبقتي التروب وسقي 
والستراتومفير . غير أن هنا المصطلح يستخدمه بعض اللؤلفين لدل على الغلاف ا لجوي 
بكامله - انظر رم ( ٠ - ) ۱١١‏ وإن كان بعضهم الآخر يستخدمه للدلالة فقط على الطبقة 
الأخفض من الغلاف الغازي . 

فور الفق Afer-Glow‏ 

هو ذلك الضوء اللون الأفرب إلى الجرة الذي يشاهد عادة بمد غروب الشمس مب اشرة 
عندما تکون الشمس قد هبطت تحت الأفق بحوالي ۲ - ؛ درجات . وسبب ذلك الضوه 
اللون الائتثار الذي يتمرض له ضوه الشمس بفمل جزيئات الغبار في الجو . 

رالد ارتاي 

Agroclimatology ( Agricultural Climatology ) 

هو أحد فروع عل للناخ التطبيقي » الذي بم بدراسة أثرالناخ على الزراعة وثييان 
مدى ملاممة ظروف مناخية مميئة لزراعات ممينة » ومن ثم مديد الناطق الناخية لللافة 
لزراعات معينة دون غيرها . 


Aerometeorology 


Agrometeorology ۔ عام الأرصاد الزراعية‎ ٠١ 

هو الملم الذي بتم بقياس أحوال الإو والتربة ودراسة مايتعاق بالظواهر الوية التي 
تم النباتات الزراعية . وهناك محطات رصد جوي زراعية خاصة مزودة بأجهزة لقياس 
درجة حرارة التربة عند أعاق عتتلفة » وحرارة المواء الميط بالنبات عند سويات ارتفاع 
النبات ؛ وكذلك قياس التبخر من الترية .. بالإضافة إلى ظواهر أخرى . 

۷ ۔ تيار أجواس Agulhas Current‏ 

تيار مائي حار ير بحائاة الساحل الجنوهي الشرقي لإفريقية . ويمد هنا التيار 
الاسترار الجنويي لتيار موزمبيق الحار- رق ( ۷۸  )‏ الذي يصل تأثيره حتى رأس أجوماس 
( أقامي جنوب القارة الإفريقية ) . 


هه ۔هواء Air‏ 

لفواء ؛ هو فاك الخليط الفيزيائي لجموعة من الغازات الغلفة للكرة الأرضية » والذي 
يتكون من ؛ الآزوت » الأركسجين » الأورغون » ثاني أوكسيد الكريون ... وغازات 
أخرى . 

۹ ۔ عدم استقترار شرطي للھو اء Air Conditional [asta‏ 

تحدث حالة عدم الاستقرار الشرطي في الو » دما يكون معدل التناقص في درجة 
حرارة الوسط الحيط بجزيئات المواء الصاعدة أفل من معدل التناقص الناتي الجاف » لكنه 
أكبر من ممدل التناقص الذاتي الشيع - شكل ( ٠‏ ) - . قاواء أثناء ارتفاعه قد يكون ممدل 
تناقص حرارته ممادلاً معدل التناقص الناتي ا جاف فيكون عندها متعادلاً أو حياديا » لكنه 
عندما يصل إلى مرحلة التشيع ببخار لاء ويبداًبخار لاء فيه بالنكاثف يتفي عندها مدل 
تناقص درجة حرارته ليصبح مساويا مدل التناقس الثاتي الشيع » ويتحول المواء عندها 
من حالة التمادل إلى حالة عدم استقرار( شرطي ) . 

Air Conditioning ۔ تکییف المواء‎ ٠۰ 

القصود بتكييف المواء » أو مايشار إليه في بعض امراجع بالتكييف الشاخي ؛ هو 
تعديل مناخ الغرفة أوأي مكان آخر بحيث تصبح درجة الحرارة أكثر ملاممة للإنسان أو 


ش ١(‏ ) الوضع الذي يكون فيه اهواء في حالة عدم استقرار شرطي 


الميبوان أوالنبات درجة الحرارةإذا كانت مرتفمة عن المد الناسب لراحة. 
الإنسان أوالميوان ؛ وترفيع إقا كانت تفل عن الد الشاسب لراحة الإنسان أوالميوان 
- وحتى النبات في حال البيوت الزجاجية أو البلاستيكية ۔ . ويم ذلك باستخدام أجهزة 

وفبا يتعلق بالإنسان تبين أن درجة المرارة الغصورة بين 1۸ - ۲١‏ م هي الأ 
والأكثر ملامة عندما يكون مرتديا لباسا عاديا . أي الخفاض في درجة | 
ها“ م بتطلب زيادة في الشسخين ء وأي ارتفاع عن "۲٤‏ م يتطلب خقضا للحرارة . 

١ه‏ - تقرير جوي عن حالة طريق الطائرة Airep‏ 

هوعبارة عن أحدث تقرير جوي يقدمه التنبى الجوي إلى الطيارعن حالة الجوفيي 
الطريق الني تسلكه الطائرة » ا براها الطيارون الذين بطيرون على الارتفاع تقسه فيي 
طريق الرحلة نها . 


Air lnstability "r 


۲ ۔ عدم استتقرار المواء Alr Instability‏ 

يعبر صدم استقرار المواء عن وجود تطبق غير ثابت فيه » إذ يكون المواء متطبقا 
بشكل مماكس لكثافته ‏ الجزء الأنل كثافة في الأسفل والأكار كثاة في الأعلى ‏ ما يترقب 
على ذلك حدوث حركات صاعدة للهواء الأخف » وحركات هابطة للهواء الأثقل في محاولة 
لإعادة التوازن ( الاستفرار ) للهواء . 

ويحدث عدم الاستقرار مندما تتحرك كتلة هوائية باردة غو سطع أمفا متها ما 
جلها تنسخن من أسفلها بسا مع السطح الداقيئ فيتولد عن ذلك تيارات صاصة » وعدم 
استقرار . ا أن زيادة التسخين الحراري الإشعاعي اسطح الأرض يولد حالة عدم استفرار .. 
وإذا ماكان راء الذي أصابه التسخين من أسفله روطب فسيتولد عن حالة عدم الاستقرار 
هنه تشكل الغيوم الركامية والركامية امزئية » والمواصف الرمدية » وهطول الأمطار 


Air Mass 
عن كتلة ضخمة من المواء » واسعة الامتداد » متصفة بدرجة‎ 
انسة تفريباً في اللستوى الأفقي » وذلك عند مستويات عحتلفة . ويزداد‎ 
اد عن تأثيرات سطلح الأرض . وقد يزيد اتساع المنطقة الغطاة‎ 
م . وعد مناطتق‎ ٠٠٠١ بكتلة هوائية عن ۲۰۰ أل ۴" » ومماكتها تصل إلى أكثر من‎ 
الضغوط الرتفعة منايع ( مصادر ) أنواع الكتل الموائية كاقة » ولنا تختلف الكتل باختلاف‎ 
طبيعة منطقة للصدر( بحار » أم يسايس ) » والمروض التي تتشكل فوقها ( عروض‎ 


منخفضة » أومرتفعة ) . 
٤‏ ۔ عداد اموا Air-Meter‏ 
شكل بسيط من أجهزة قياس سرعة الرياح » يتركب من دولاب يدور بغمل قوة 


الرياح . ويقيد مثل هنا الجهازني قياس سرعة الرياح التخفضة . 
٥١‏ ۔ جیب هواء Air Pocket‏ 
الميب الموائي : عبارة من منطقة متخالة الهواء » متصفة بركود هوائها قباس بالط 

الفيط با . وتشاحد مشاطق الجيوب الوائية ذات الوا الراكد خلف قم الجبال » إذاإن 


_Air pollution‏ ف 
اهواء التحرك بسرمة عالية على السفح الجبلي الواجه لحركة المواء يستر في حركته بالاتجاء 
نفسه مساقة محددة - تتوقف على سرعته ‏ بصد عبوره قنة الجبل حتى ييل إلى المبوط على 
السفح المماكس » تارك بين قة ا جبل ومستوى قاسه مع السفح المعاكس منطقة راكدة هواه 

نسبياً تعرف بال جيب الموائي يأخذ فيها المراء حركة دوامية ‏ شكل ( ١‏ ) - . 


Alr Pollutlon ۔ تلوٹ اهواء‎ ٥١ 

بتثل تلوث الماء بالأجسام الفريبة الي تدخله مغيرة من تركيبه الطبيمي . وتبئل 
تلك الأجسام في ؛ الدخان » الرماد » الغبار ء الأثرية ؛ وامواد الكهيائية امتلفة ... إلخ . 
وتشدر كببة اللوثات التي تدخل الو من الأرض ها بزيد عن ۲٠١‏ مليون طن سنوي . 
ويكون هواه مدن أكثرتلوثا من هواء الريف » الكثرة اللصانع وا عامل وأجهزة الاحتراق فيي 
اللدينة . 

۷ه ۔ استقرار المواء Alr Stability‏ 

تعبرحالة الاستفرارفي الجوعن وجود توازن في هواء اجو الأرضي » حيث يكون 
لهواء عندها متطبقا حسب كثافته . الأكار كثافة في الأسفل ؛ والأفل كشاقة في الأعلى ‏ .. 
والذي يدل على وجود استقرار في اجو هو خلدو ا جو من التيارات الصاعدة والمابلة ٠‏ 
والاضطرابات الجوية . ويتحتق الاستفرارالجوي في إحدى الحالات اكالية : 


Airstream "‏ 
أ في الليالي السحوة بفمل التبريد الليلي لسطح الأرض التاجم عن التشمع الأرضي . 
ب - أثناء مرور كثلة هوائية حارة فوق سطح أبرد منها . 
ج - في مناطق الضغط الجوي الرتقع . 


وإفا كان اواء الستقر رطب » يكن أن يتشكل الضباب رالقم الطلبقي . 

۸ ۔ ٿیارهواء Air Stream‏ 
تيار متحرك من المواء ( الرياح ) . 

۹ ۔ تیار آلاسکا Alaska Current‏ 


تيار مائي حار يعد استراراً شمليا لجزه من مياه تيار اهادي الشمالي النحرفة شالا 
لدى اصطدامها بالساحل الغربي الارة الأمريكية الشالية - انر رق )۷١۸(‏ - . ويس 
هذا التيار بحاذاة ساحل آلاسكا الغربي متوجهاً نحو الثمال - انظر اللحق رق ( ١‏ ) - . 

Albedo عاكسية‎ ٠١ 

تدل الماكسية ( الألبيدو ) على درجة عاكسية جسم ما للأشعة الواردة إليه ( الماقطة 
عليه ) » أو بعنى آخر » هي قدرة الجسم على مكس الأشمة الساقطة عليه . 

وتختلف نسبة الأشمة امنعكسة ( الماكسية ) باختلاف طبيمة السطح العاكس » 
واختلاف طول الوجات الإشعاعية » واختلاف زاوية سقوط الأشعة عليه . فنسبة الأشعة 
الشمسية المنعكسة تكون منخفضة في مناطق الفابات والحقول الحضراء ( ۴ . ٠١‏ × للغابات » 
١١ . ۴‏ × للحقول الضراء ) » ترتع في الناطق المغطباة بالثلوج إلى أكثر من ٠١‏ +( ثلج 
قدي ۷١ ٠١‏ × » ثلج جديد ۸٠‏ ) . وتختلف عاكسية الفيوم باختلاف بنيتها » 


وبماکتھا » فکاما کائت کار سماکة کانت عاکسیتها أك . 

والأشعة ذات للوجات الأقصر تكون نسبة للنعمكس منها أكبر . وكاما كانت الأشعة 
مائلة أكثر عن الوضع الممودي كانت نسبة النعكس منها أك . 

Aleutian Low منخفض آلوشیان‎ ١ 


هو أحد مراكز الضغوط الجوية النخفضة الدائمة . ويقع مركزه في منطقة جزر 
آلوشيان شمالي ابيط المادي . ويتصف باستراريته طوال العام » إلا أنه يكون أكار شاط 


e Alize 
. وقوة في نصف السنة الشتوي ليضعف في النصف الصيفي‎ 

ويشاظر مركز الضفط النخقض هنا » مركز الضغط التخفض الأيسلشدي في شاي 
الحيط الأطاسي ‏ انظر رة ( ٥۳‏ ) - . وما هنان الركزان سوى حجرتين من حزام الفغط 
النخفض شبه القطي الشالي الذي يتجزأ بفعل اختلاف حرارة اليابس عن الاء ‏ الراجمة 
إلى اختلاف درجة تسخين كل منهها . » ووجود التيارات الدائية المارة الني تبرز في فصل 


الشتاء أكثرمن الصيف . 
۲ .رياح الأليرية Alire‏ 
مصطاح فرضي يطاق على الرياح التجارية - انظر رم -)۱٠١١(‏ . 
۴ ۔ رياح آم Almwind‏ 


هو الام المي لرياح الفوهن التي تهب من ال شوب عابرة جال تاترا هابطة إلى 
منطغة الفورلاند في جنوني بولونية . ويكن أن تكون هذه الرياح قوية وعامفة » 
وتستطيح أن ترفع درجة المرارة بشكل سريع سببة انيار الجليد من ال بال في أواخر 
الشتاء والرييع . 

Alpia Glow ألق ( وهج ) ألي‎ ٠١ 

لون أبيض وردي عر يظهر لفترة قصيرة فوق قم الجبال الغطاة بالثلوج » بعد غروب 
الشمس مباشرة » وقبل شروقها أيضا . ويبدأ هنا الأثى ( الوهج ) دما يكون قرس 
الشمس فوق الأفق دار درجثين تفريبا . وتكون الأوان ييضاء أرجوانية في الصباج » 
وبرتفالية في الساء . 

Altimeter مقياس الارتفاع‎ ٠٥ 

مقياس الارتفاع » أو ماأصبح شائما معرفته بالأتهتر» هو مايعرف أيضا بعداد 
الارتناع ‏ وهو عبارة عن مقياس ضغط جوي مدني شديد الطساسية خاص بالطاثرات » 
يستخدمه الطيار اتحديد ارتفاع طائرته عن سطح البحر » لا هناك من علاقة وثيقة ين 
الارتقاع عن سطح البحر والضغط الجوي التناقص مع تزايد الارتفاع . ولذا فإن مقياس 
الارتفاع مرت بواحدات الطول ( مقر » قدم ) بدلا من واحدات الضغط الجوي . 


Altocumulus (Ac) n 


رکم متوسط ( غیوم ) Altocumulus (A)‏ 

غبوم متوسطة الارتفاع » وسطي ارتفاعها بین ۲ - ١‏ ك . وتتألف في الغالب من 
قطرات مائية صغيرة . تتشكل بغمل الاضطرابات الجوية ء أو تيارات امل الشاقولية . 
وتبدو هذه الغيوم في الماء كطبقة بيضاء اللون أو رمادية » أوالاثئين معأ » ذات ظلال . 
وتظهرهنه الغيوم بأشكال عدة ؛ منبسطة » عصدسية » قلمية » أو بشكل خصل 
کل (1)۔ 


ش ١(‏ ) غيوم الركم المتوسط » الجزء الأكبر منها شبه شفاف 


Ambient temperature mM 


۸ . درجة الحرارة الملامبقة Ambient temperature‏ 

درجة الحرارة في أي جزه من اليو الميط مباشرة بجسم ما . كأن تكون درجة الحرارة 
للجسزه من اليسو الاس مع الفيسوم » أوالفالس مع سطح الأرض » أو مع الج 
البشري .الخ . 

Anabatice wind رياح سفحية صاعدة‎ ١ 

الرياح السفحية الصاعدة ؛ عبارة عن دف لطيف للهواء من الوديان » أو الحوضات 
الجبلية » محوالأعى فوق السفوح ؛ وذلك في نهار صحو دافئ ‏ شكل (۸) . . وتتشا 
الرياح السفحية الصاعدة في النهار بعملية مماكسة اتلك السببة لنشوه الرياح الفحية 
المابطة أثاء اليل . 


ش (۸) عملية تحرك المواء حو الأعلى متسلقاً سفوح الجبال 


فضي نجار صحو دافئ مشمس ترتفع حرارة قيمان الأودية والنخفضات الهاططة 
بالجبال » فيسخن الهواء في قيعان الأودية والنخفضات ويد وتفل كثافته مرتفعا نو 
الأعلى ليحل عل المواء الأقل حرارة والأكثر كثافة ركز في اللستو يات العليا من الفوح 
الطلة على الأودية . وأثناء صعود المواء على سفح الجبل من عند قاعدته ( قاع الوادي » أو 
النخقض ) يدد في الأجزاء المليا متعرضا لمملية تبريد ذاتية تيل إلى إيقاف صموده ء إن أ 
يماكس علية التبريد الذانية هذه علية تسخين إشماعية مسترة للهواء في الأجزاء الخحية 
الف . 


n Ana-Froat 


Ana - Front جبهة نشطة‎ ۷١ 
تكون الجبهة الموائية نشطة عندما تكون سرعة هواء القطاع الحار في النخقض الجوي‎ 
الذي يلي الجبهة المارة سرع في حركته من الجبهة الحارة ء ما‎  ) ؛١١‎ ( الجبهي . انظر ر‎ 
عل المواء الحار يصمد بسرعة » فتقوى بذالك الحركة الشاقولية ضمن القطاع الحار»‎ 
وتنشكل بفلىك غيوم الطبقي النوسط » والركم التوسط » وأحي انا الركم لزني » وتطل‎ 

الأمطار بغزارة . 
فالفاعلية الجبهية في النخفض ال موي الإبهي تتعلق بسرعة كل من الكتل الموائية 


أن أن کون نشطة کا ذکرنا ساپت » بل إن الجبهة الباردة تكون نشطة أيضا في حال اندساس 
المواء البارد الخلفي ( خلف الببهة الباردة ) بسرعة شديدة تحت المواء الحار الذي يرتفع من 
جراء ذلك بسرعة نحو الأعلى . 


ش )١(‏ قطاع من منخفض جوي ذو فعالية جبهية لكون الحركة اموائية صاعدة في 
أجزاء القطاع ا لحار فة 


Andhis ۳ 


Andhis آندهیس‎ 

اسم علي يطلق على المواصفب الترية اني تحدث في الجزه الثمالي الفرهي من اد “٠‏ 
حيث الرطوبة الوية منخفضة والمرارة مرتفعة » والحركة الث اقولية اخملانية التي تحب 
ممها الأنرية نحو الأعلى نشطة . 

۴ مخطط سوعة الرياح Anemogram‏ 

هو اخلط الذي تصنعه الرباح التغيرة سرعتها زمانباً لى الورقة اللبترية الوضوعة 
على أسطواتة جهاز تمجيل سرصة الرياح - انظر رة( ١١‏ )- . 


۷۴ مسجل معرعة الرياح Anemograph‏ 
جهاز يقوم بقياس سرعة الرياح وتسجيلها آي . 
۷٤‏ مقياس سرعة الرياح ( الأنهومتر ) Anemometer‏ 


هناك نوعان رئيسيان من أجهزة قياس سرعة الرياح » أحدها يعرف بالانيومتر 
الدوار » ومن أم أنواعه الأنيومار ذو الفناجين . وثائيها » الأنيومتر ذو أنبوبة الفغط . 

ويتكون الأنيومةر ذو الفناجين من ثلاثة فناجين مثبقة بشكل عودي على حور رأسي 
شكل ( ٠١‏ ) - . وممدل دوران الفناجين يشير إلى سرعة الرياح » حيث يقوم ملك 
كهربائي بنقل حركة دوران الفتاجين إلى عداد خاص يشير إلى سربة الرهاج . 


۷۵ ۔ مقياس الضغط المعدني ( بارومتر انرو ید ) 840۳۴۲ ۸٠۴۲۵14‏ 

جهاز بسنخدم لقياس الضغط اموي . يتألف من علبة ممدنية مفرغة المواء تأر 
جوانبها بالضغط الجوي فتتدد نحو الداخل في حال ارتفاع الضغط » أو نحو ا حارج في حال 
انخفاض الضغط » تبعاً لارتغاع الضغط أو انخقاضه » فيتحرك لذلك ذراع معدفي يدور أمام 
قرص مقم يقرا عليه قية الضغط الجوي ‏ فكل ( )١١‏ . . 

Angle of Incidence زاوية السقوط‎ ١ 

هي الزاوية التي تصنمها أدمة الشس الساقطة على سطح ما مع مستوى أفقي ماس 
هنا الطح . 


n 


ش )٠١(‏ مقياس سرعة الرهاج 
ذوالفناجين الثلالة 


Angstrom " 


۷ ۔ أنفستروم Angstrom‏ 
وحدة قياس طول الوجات الإشعاعية » وتساوي قهته "٠١‏ مم = "٠١‏ ميكرون . 
دفع زاوي Angular Momentum‏ 
الدفع الزاوي لوحدة الكتلة لجسم يدور حول حور ثابت : هو جداء السرعة الحطية: 
للجسم وللسافة الممودية للجم عن مور الدوران . 

Anion )-( کھرس‎ 

الكهريس ( أنيون ) عبارة عن أيون ( شاردة كهريائية ) ذي شحنة كهريائية سالبة ,. 
۸۰ مدی أقصی سنوي Annual Extreme Range‏ 


يستخدم التعبي عن مدى التطرف في درجة المرارة . فهو عبارة عن الفرق بين 
متوسط المرارة الصغرى لأبرد الشور والحرارة العظمى لأحر شمو ر المنة . 

Anaual Snow Line خط الثلج السنوي‎ ه١‎ 

هوالخط أومستوى الارتفاع عن سطح البحر الذي يستر الثلج عنده طوال السنة 
مغطيا سطح الأرض يعرف هنا حط أيضاً بط الثلج الام . ويزداد خط الثلج 
السنوي ارتفاعا مع تناقص درجة العرض . ويكون أكار اننفاضاً في الناطق الواجهة للرياج 
الرطبة » وتلك المماكسة لاتماء اليس . 

۲ - المدى السنوي لدرجة الحرارة Annual Temperature Rang‏ 

هو تعبير عن الفرق بين متوسط حرارة أكثر شور البسنة حرارة » وأقلها حرارة . 

Anomaly شدوڈ‎ ۴ 

هو انحراف قهة أي عنصر من العناصر ال اخية عن مداه الام - انظر 
.-(W‏ 

Antarctic Aİr Mass (CAA) u giج ۔ كتلة هواء متجمدة‎ ٤ 

هي عبارة عن كتلة هوائية قارية شديدة البرودة مصدرها الغط الرتقع القطي 
المفركز فوق القارة القطبية الجنوبية . وتتصف هذه الكتللة بانخضاض درجة حرارتها 
الشديد » وبقلة رطوبتها . 


هي الدائرة المرضية ٣ر1‏ 
وحدد هذه الدائرة أيضا الناطق اني يأخذ فيها طول النهار واليل أرقاماً حدية ( ۲٠‏ ساعة 
فأكار) . حيث يكون طول النهار عندها ۲١‏ ساعة في فغرة الانتلاب الصيفي الإنوني ( ١‏ 
كانون الأول ) ليتزايد طول النهار إلى الجنوب منها بالاقتراب من القطب ليصل إلى تة 
أشي ر مشواصلة عند القطب . وفي فترة الاتقلاب الشتوي الجنوني ( ۲١‏ حزيران ) يصل طول 
الليل إلى ٠١‏ ساعة عند الدائرة الفطبية الإجنويمة » ليزاد طوله بالاقتراب من القطب 
الجنوي حيث يحل الظلام مدة ستة أشهر متواصلة عن تقطة الطب . 

Antarctic Zone منطقة متجمدة جنوبية‎ ١ 

هي النطقة الواقمة بهن خطي عرض ٠١‏ ۔ ۷١‏ جنوبا تقريبا - شكل ( ۱١‏ )-» 


ش ٠١(‏ ) الناطق المرضانية للكرة الأرضية 
المجم اغراي )٨(‏ 


Antieyclone r 


متركزة بذلك حول الدائرة القطبية ال جنويية › واقعة بين النطقة شبه امتجمدة الجنوبية 
. انظر رق ( ۷۸ ) » والنطقة القطبية الجنوبية - أنظر رق )۸۲١(‏ - . 

۷ ۔ ضد إعصار ( أنتيسيكلون ) Antieyelone‏ 

ضد الإعصار : هو عبارة عن منطقة مرتفمة الضغط » له أسباء عدة » حيث يعرف 
بالرتفع الجوي » وبالضغط الجوي الرتفع » فضد الإعصار هو الاسم الأكثر ملاممة لترجمة 
الأتنيسيكلون . 

ويوصف الضغط الجوي بأنه مرتفع إذا كانت قيشه أعلى من القيية القياسية ٠٠١١١۲‏ 
ملیبار۔ انظر ضفط جوي قيامي رق ( ٩۲۴‏ ) ۔ . ا يوصف الضغط بأنه مرتفع إذا كائت 
قيته في مكان ما أعلى من قته في الأماكن الأخرى الميطة به ( ضغط مرتفع نسي ) . 

ويأخذ الضغط الرتفع في خرائط الطقس وللناخ شكلاً شبه دائري » إذ تتحلق 
خطوط الضغط المتساوي حول أعلى قية مثلة في امركز » وتتناقص قية الضغط فيه من 
امرك ز نحو الأطراف - شكل ( ١١‏ ) - . ويرمزللضغط الرتفع بحرف ( ۴ ) أو( ع ) أو 
يإشارة( + ) . 


ش ٠۴(‏ ) شد الإعممار » تبدوالرياح منطلقة منه في حركة مسايرة لحركة عقارب 
الساعة في نميف الكرة الشماي 


re Anti-Meridian 


والضفوط الرتفعة هي مناطق فيض هوائي » إذ تعد مصدر أنواع الرياح كافة » 
حيث تتطق الرياح منها تجاه الضغوط النخفضة . 


۸۸ خط الزوال لمكي Anli - Meridian‏ 
هو خط الطول ۱۸١‏ درجة » الذي يكون مماكاً حط الزوال الرئيسي . 


۹ شذوذ سلي Antipleion‏ 
هي عبارة عن محطة مناخية تتمف بکونها فات شفوذ حراري سلبي مرتقع . ونحدد 
خطوط الشذوذ المراري التساوية منالق الكذوذ السلي الرتفع . 


٠٠‏ - تجاريات عكسية ( الرياح التجارية المكسية ) ه٠1٠‏ اص۸ 

هي الرياح العليا الماكسة في وجهة هبوبما للرياح التجارية السطحية » والتي تهب 
في عروض هبوب الرياح التجارية المطحية تفسها » ولكن في الأجزاء العليا من طبقة 
التروبوسفير( فوق مستوى ٠٠١‏ م من سطح الأرض ) . فهي إذن رياح غربية علوية » 
تعصف من الغرب نحو الشرقى قاركة الضفط المرتفع الاستوائي العلوي على ينها في نمف 
الكرة الشمالي » وعى يسارها في نمف الكرة الجشوبي ‏ انظر قائون بويز بالوت 
الرق ( ١‏ ) - » حيث إن وجهة الحدار الط في الجوالملوي تكون غو القطيين . 


Anvil Cloud غيوم سندائية‎ ١ 

هي عبارة عن غيوم حلانية ( ركام مزفي ) فات نفو شاقولي كبير » قتها منبسطة 
ومتدة فقي انها رس سندان الحداد۔ شكل ( ۱١‏ ) - . 

۲ أوج سي Aphellon‏ 

الأوج الشمسي : هو النقطة التي تكون فيها الأرض في مدارها الإهليلجي حول الس 
أبعد ما تكون عن الشمس - وتعرف هذه النقطة أيضا بنقطة الذنب - » وهنا بجدث في 
٤‏ قوز حیث یکون بعد الأرض عن الثمس ٠١۲‏ مليون f‏ . فالشمس ليست واقعة في مركز 
الدارالإهليلجي للأرض » وإفا في إحدى بؤرقي الدار- شكل (  ) ٠١‏ .. 


ش ٠١(‏ ) المظهر الذي تبدو فيه غية سشدانية 


ش ٠١(‏ ) أوضاع الأرض في مدارها حول الشمس 


w Apogee 


۴ أوج قري Apogee‏ 

هو النقطة من مدار القمر عشدما يكون في أكير بعد اله عن الأرض » حيث يكون 
الفمر عندها على بعد ۳۱۸,۵۷۹ کر عن الأرض 

Appleton Layer طبقة جوية عاكسة‎ ١ 


هي طبقة في الغلاف اإجوي التأين ( الأيونوسفير ) على ارتفاع يقارب من f ۴٠١‏ 
فوق سطح الأرض . تقوم هذه الطبقة بمكس أمواج الراديو القصيرة الوجة نحو الأرض . 
وتعرف هذه الطبقة أيضا بطبغة ۴2 . 

Applied Climatology عام المناخ التطبيقي‎ . ٠١ 

هوالملم الذي يتم بدراسة مدى تأثي مختلف المشامر الناغية على جوائب البيئة 
الختلفة ( مناخ زراعي » صناعي » تجاري » سياحي ... الخ ) » با في فلك الإنسان فائه 
من حیٹ لباسه وطعامه » وسکنه » وحرگاته ... الخ . 

Arctic Air Mass ( CA ) كتلة هواء متجمدة فمالية‎ . ٠١ 

هي كتلة هواء شديدة البرودة والجغاف ( قارية ) مصدرها الحوض القطبي الثمالي 
عندما یکون مغعلى بنظام ضفط جوي مرتفع - انظر اللحق ر )١(‏ - . 

۷ دائرة قطبية شمالية Aretie Cirele‏ 

هي الدائرة العرضية الثمالبة "٠١,7٣‏ التي تحدد نظريا سيادة اناخ القطي الثمالي . 
وتحدد هذه الدائرة الناطق التي بأخذ فيها طول النهار والليل أرقاما حدية ( ۲٠‏ ساعة 
فأكار) » حيث بصل طول النهار عندها إلى ۲١‏ ساعة في فترة الانقلاب الصيفي الثالي 
۲١ (‏ حزيران ) ليترايد طوله شالا بالاقنراب من القطب ليبلغ هناك ستنة أشر متواصلة . 
وفي فترة الاتتلاب الشنوي الشالي ( ۲١‏ انون الأرل ) يصل طول الليل إلى ۲١‏ ساعة عند 
الدائرة القطبية االية ليتزايد طولا الراب من الطب الثبالي ؛ حيث مل الظلام دة 
ستة أشهر متواصلة عند تفطة القطب . 

۸ جبهة متجمدة شمالية Artic Front‏ 

هي الجبهة التي تفصل بين الماء التجمد الشالي الشديد البرودة ( ۸ ) » ولوا 


Aretie Prairies 3 


القطي الأفل برودة ( ۶ ) . ويتد مركز علها بين أيسلندا واسبتزبرغ شتاء » وبين أيساندا 
والأجزاء الثالية من سيبيرية صيفا . 

Aretie Prairies براري متجمدة ثمالية‎ ١ 

هي ما تمرف أيضاً نطقة التندرا - انظر رم (  ) ٠١۸١‏ » حيث تتمدم الأشجار » 
ويسود غطاء نباني قوامه الطحالب والأشنيات وبمض النباثات الزهرية . 

) دخان البحر المتجمد الثمالي ( ضباب البحر‎ - ٠٠١ 

Arctic Sea Smoke 

هو شكل من أشكال الضباب الذي بتشكل شتاء فوق البحار الدافئة تسيب من الناطق 
القطبية الشمالية . وبتشكل هذا الضباب عندما يتحرك هواء بارد ( هواء متجمد شاي 
۸ ) فوق السطحات الائية الأدفاً » حيث بحدث عندها تكالف لبخار الماء التصاعد من 
المياء الدافئة بالقرب من سطح البحر على هيئة ویتطلب حدوث ذلك أن یکون 
هناك فارق في درجة المرارة لا يقل عن ٠١‏ م بهن حرارة لماء القاري البارد » وحرارة 
ميا البحر الأحر . ويمقد ضباب البحرفي تشكله على إضافة بغار الماء إلى المواء البارد غير 
المشيع حتى يصل إثى درجة التشيع وما فوق ذلك . 

Arelie Zane منطقة متجمدة شمالية‎ ٠١١ 

هي النطقة الوقمة بين خطي عرض ۷١ - ٠١‏ شال تقريب » مقركزة ذلك حول 
الدائرة القطبية الثمالية » واقعة بين امنطقة شبه التجمدة الثمالية - انظر رق ( 8 ) . 
والنطة القطبية الشالية - انظر رق ( )۸۲١‏ . . 

Arid قاحل‎ ۴ 

قاحل بعنى جاف . ويستخدم هنا الصطلح للدلالة على قلة الأمطار ؛ بجيث 
لا تكفي كينها لقيام حياة نباتية ناجحة . ولقد وضع بعض العلاء تحديداً للأراضي القاحلة 
الجدباء مناخيا » منها ؛ تكون النطقة قاحلة ( جافة ) ٠:‏ 

. مم‎ ۲٠١ إذا كانت كية الأمطار السنوية دون‎  )( 

( ب ) -إفا كانت كية الأمطارأقل من احتياج النبات . 

( ج  )‏ إذا كان التبخر التتح الكامن يزيد عن كية الأطار لماطلكة .. 


n" Aridity 


۴ قرينة القحولة Aridity Index‏ 
قريئة الفحولة ( قريئة ا جفاف ) ؛ هي مؤشر عددي يدل على درجة جفاف الاخ 
وقحولة الأرض ‏ أي جديا . . ويمقد في حسايا على أم المشاصر التاخية وهي : الحرارة 
والأمطار . وقد وضع بض العلماء علاقات لساب قرينة القحولة نذكر منهم ديارتون 

E. DeMartonne »‏ » عام ۱١١"‏ » الذي وضع الملاقة التالية مساب قرينة القحولة : 

ey 
Tee 


ت = قرينة القحولة السنوية 
م = معدل كية الأمطار السنوية (مم) 
ح = متوسط درجة الحرارة السنوية (م) 
۱۰ = معامل ٹابت 
ويكون الناخ جافا . حسب علاقة ديارتون . إذا كانت قرينة القحولة أقل من ٠‏ » 
وشبه جاف إتا كانت قرينة القحولة بین * ۔ ٠۰‏ » وشبه رطب بین ٠۰‏ ۔ ۲١‏ » ورطبا بهن 
۰ ۔ ۲۰ » ورطبا جداً إنا انت الفرينة فوق ۲١‏ . 
٠١١‏ التحريش الصمناعي لالطر  Arificial Simolalion of Ral‏ 
القصود بالتحريض الصناعي لالطر ؛ هو تشجيع الفيوم خير المطرة على إسقاط لطر 
منها . أو بعنى آخر» اللساعدة على إسقاط الطر فن الفيوم لني لا بحدث منها التهطال 
بشكل طبيمي » ولنا يوم الإنسان بالممل بطرق متعددة على إسقاط تواها من للاء .. 
ويتم تحريض الفيوم بيذرها بشو يات تجمد أو تكاثف ؛ كثاني أوكسيد الكريون 
الصلب ‏ أوأيود الفضة ١‏ أو نويات هيجروسكوية كب . كلح الطعام . . 
فثاني أوكسيد الكربون الصلب ( الجاف ) ؛ وأيود الفضة يقومان بدور نويات التجمد 
وینتجان بلورات جلید ۔ وفق نطرية بیرجیرون ۔ » ویس ؛ انها یران في الغیوم فوق 
البردة - التي تنتوي على قطرات مساء فسوق مبردة درجة حرارت ا يهن ( = "٠‏ م إلى 
"٥ -‏ م )۔ » كا في غيوم الطبقي التوسط . أما النويات الميجروسكويية ( ملح الطعام ). 
فتقوم بعمل نويات تكالف ‏ حيث تبذر في الفيوم الداقئة اني درجة حرارتها فوق درجة 


Asian Monsoon 


التجمد . فهنه النويات التي بذرت في الغيوم تشكل مراكز امتقطاب لبخار الاء الذي 
يترسب علبها منتقلاً من قطرات الاء فوق المبردة في حال نويات التجمد » وينكاف عليه 
في حال نويات التكاثف . وهنا يم بسرمة إلى أن يصبح وزن النويات كبير ‏ ما جاه من 
ماء متجمد أو سائل عليها ‏ بشكل لا يقدرالمواء على جلها سقط على سطلح الأرش بشكل 
صلب أوسائل . 


Asian Monsoon ۔ مومميات آسيوية‎ ٠٠١ 
هي تلاك الرياح التتاوبة لمبوب ما بين فصلي الشتاء والصيف التي تهب على جنوهي‎ 
آسيا وجنوا الثرقي وشرقيها » والتي تعرف بالرياح الوسمية . ففي فصل الشتاء تهب‎ 
الرياح من مركز الضغط الجوي امرتفع القركز فوق أواسط آسيا واليهما نحو أطراف القارة‎ 
الآسيوية الشرقية والجنويية مجذوبة من قبل الضفط الجوي النخفض المقركز قوق البحار‎ 
الداقئة انجنويية ( امحيط المندي  والحيط الادي ال جنوي ) ؛ هذه هي الوسميات الآسيوية‎ 
الشتوبة الثمالبة والثمالية الشرقية . أما في فصل الصيف فتكون أواسط آسيا وجنوييها‎ 


مركز لضغط جوي منخفض يقوم بجذب الرياح النبعشة من الضغط الإوي امرتفع القركز 
فوق جار الصف الجنوبي للكرة الأرضية ؛ وهذه هي للوسميات الآسيوية الميفية ال منويية 
الغريية والمنويية - شكل )۱١(‏ - . 

) مقياس أممان للرطوبة ( بسیکرومتر أممان‎ ١ 


Assman Psychrometer 
هو جهاز يستخدم قياس الرطوبة اللسبية » يشالف من ميزاني حرارة ؛ أحدها‎ 
٠ رطب » والآخر جاف . وعلى ضوه الفرق بين قرامة ميزان الحرارة الرطب وا اف‎ 
. وباستخدام جداول خاصة لذلك ؛ يكن ساب قية الرطوبة النسبية‎ 
Astronomical Seasons فصول فلكية‎ ۷ 
تمشل في فصول السئة الأربعة ؛ الرييع » الصيف » الحريف » والشتاء . وتفم السئة‎ 
» إلى فصول محدد على أساس تتابع حسدوث ؛ الاعتدال الربيمي » والانقلاب الصيفي‎ 
والاعتدال الحريفي » والاتفلاب الشتوي » في المنطقة بين المداريبة التي تبرز فيها تلاك‎ 


ش ١١(‏ ) حركة المواء في جنوي آسية في نصفي السنة الشتوي والمبيفي 


Astronomy عام الفلك‎ ٠١۸ 

هو العل الذي بم بدراسة كل ساني الكون من أجرام سماوية . ويسميه بعضهم « عا 
راسة الأجسام السماوية » . 

‘Atlantic Polar Front جبهة قطبية أطلسية‎ . ١ 

هي الجبهة الفاصلة سابين المواء القطبي البحري ( ١۴‏ ) ولمواء اللسداري البحري 
"١ (‏ ) في الحبيط الأطلسي الشالي .. 

Atlantic Stnge of Climate مرحلة ا مناخ الأطلسية‎ ١١١ 


مدة ززفنية تعود إلى الفترة الواقعة بين ۲٠٠١٠٠١١‏ سنة قبل اليلاد » حيث كان اناخ 
في أوربة الغريية ألطف » وأرطب » وأغم » وأكثر حرارة بحوالي ۲ ۲" م ما عليه قي 
الوقت الحاضر » أي كان مناخ أمثل . 


Atmosphere “ 


Atmosphere غلاف جوي‎ ١ 
يرجع الأسل في كللة ( أقوسفي ) إلى اليونائية » وتمني الكرة الغازية » حيث تنألف‎ 


وهكا بيكن القول إن الفلاف ا لجوي ؛ عبارة عن غلاف من السازات الميطة 
بالأرض » امتوزعة حسب كثافتها » والمسوكة بالأرض ( المشدودة إليها ) بضع جائيية 
الأرض هما . ويئد جو الأرض لساقة تقارب من ٠١,٠٠١‏ ر عن سطحها 

ويقسم الغلاف اوي إلى عدة أغلفة رئيسية هي شكل ( ١۷‏ ) : 

. )٠١۷۷( الغلاف التفير- انظر ر‎ - ١ 

۲ الغلاف اللتطبق - انظر رق ( ٩۷٤‏ ) . 

۴ - الغلاف الأوبسط - انظر ر )۷٠١(‏ . 

» - الغلاف الحراري - انظر ر )٠١١١(‏ . 

الغلاف الخارجي ‏ انظر ر( ٠‏ ) . 

.. ) 0١ ( الغلاف الغناطيسي - انظر رق‎ ٠ 


Tea $‏ 
ددج ةالحارةر) 
ش ۱١(‏ ) بئية الجو الحرارية حتى ارتفاع ١١١‏ ج 


f Atmospheric Air Density 


Atmospheric Air Density كثافة الهواء الجوي‎ . ١ 

تشير الكشاة إلى نسبة كتالة حجم جسم ما إلى حجم فلك الجسم ( وام سم" ) .. 
وكثاقة المواء الجاف هي وزنه النوعي » أي إنها كتلة واحسدة المجم » وهي تساوي 
۴ كغ/م" عند مستوى سطح البحر » حيث الضغط الجوي ٠١٠۴,۲‏ مليبار » ودرجة 
المرارة صفر درجة مئوية . 

وتتناسب كثافة المواء عكساً مع زيادة الارتفاع عن مستوى سطح البحر » وعكا 
مع درجة المرارة , ۴ تتناسب عكسا مع كية نار الاء الوجودة فيه » وطردا مع قية 


الفغط الجوي . 

Atmospheric Circulation حركة جوية‎ _ ۴ 

القصود بها حركة جزيشات المواء على نطاق جو الكرة الأرضية السفلي » أي في 
الفلاف التغير( التروبوسفي ) . 


والمركة الجويبة هي شكل امن أشكال تسول الطاقنة الطراربة إلى طاقة حركية » 
فالاختلاف في الطاقة الحرارية بين امنطقة الاستوائبة الحارة » وامنطقة القطبية الباردة » 
ينجم عنه طاقة حركية تنحرك بفلها جزيئات المواء من النطقة التطبية الرتقمة الفط 
إلى النطقة الحارة النخفضة الضغط . وحركة اجو العليا . في أعالي الأرويوسغير - تكون 
عكس ذلك » أي من النطقة الاسنوائية إلى النطقة القطيية . 

فا تقدم بحدث في حال عدم دوران الأرض » إلا أنه تتيجة الدوران الأرش لاتير 
حركة البو على النستى السابق ذكره تام » حيث إن حركة اجو هي حركة حجرية » إذ إن 
هناك هبوطا في كثلة الجو عند عروض اليل ( ٠١‏ درجة ) يؤدي إلى تجزئة المركة 
الطلولانبة لجو بحيث تنخذ شكل حركة حجيرية ۔ شكل ( ١۸‏ - 

Atmospheric Pressare ضغط جوي‎ ٤ 

الضغط الجوي : عبارة عن القوة التي يبنا الغلاف ا جوي على سطح الأرض » أو 
بعنى آخر ؛ هو عبارة عن القوة التي يبنا عود من المواء مساحة قاعدته سنتهتر مريع واحد 
أو بوصة مريعة واحدة ‏ ويد من مستوى سطح البحر وح سقف الغلاف الجوي > 


ش ٠١(‏ ) الحركة الجوية العامة الحجيرية 


وهن القوة تتناسب طرداً مع وزن ود المواء هذا ومع الجاذيية الأرضية . ويعادل وزن 
عود لماه هذا وزن عود من الزئبق طوله ۲٢‏ سم ( ۲۹۹۲ بوصة ) » وهنا یگافن ۱١۱۲١۲‏ 
مليبار عبد مستوى سطح البحر- وهذه هي القية القياسية للضغط الإوي ۔ ؛ ويحسب 
الضغط الجوي من الملاقة التالية : 
الضغط الجوي - الجاذبية الأرضية × وزن عود الزئبق = الجاذيية الأرضية × كثافة 
الزثبق × مساحة قاعدة مود الزثبق × طول ود الزثبق 
Bigs VITIT = WX 1X TON x e =‏ 
بينة على السنتيتر اربع الواحد » الفا قإن :+ الفط 
١‏ لیپار 


ولا کان ليبار يساوي 
الجوي ‏ ۱۰۱۳۲۲۲,1۹ + ٠١‏ 


1 Atmospheric Pollution 


Atmospheric Pollution تلوث جوي‎ ٣١ 
. .) ١ انظر تلو الوا - رق(‎ 
Atmospheric Radiation إشعاع جوي‎ ١ 


ويمرف أيضاً بالإشماع الاوي . وهو الإشماع الذي يستقبله سطع الأرض بشكل 
غور مباشر . فركبات الغلاف لوي تفوم بامتصاص جزء من الأشعة الثمسية معيدة إشعاعها 
مرة أخرى » وما يصل من تلك الأحمة إلى مطح الأرض يعرف بالإشماع اوي » وهنا 
الإشعاع مسترني الليل كا في النهار . 

۷ . فافذة جوية Atmospheric Window‏ 
يكون الإو افا لض للوجات الإشاعية اني يصدرها مطح الأرش ؛ حيث يسح فلا 
باحتراقه بحرية والمرب نحو الفضاء ٠‏ وتفاك الإشعاعات التي 
هي ماانت طول موجة بتراوح بین ۸ ۱٤‏ میکرون ( 
أطوال موجاتیا بین ٤‏ - * میکرون » و۱۷ - ۲۱ میکرون ( نافنتان ٹانویتان ) . 

فالأرض تشع وما ضمن الال الوجي ۲ - ١ه‏ ميكرون ء غي أن جنار الاء وثاقي 
أوكسيد الكربون يمدان الشاز ين الرئيسيين في الجو اللذين بقومان بامتصاص الفالبية 
المظمى من الأشمة التي تبشها الأرض . إلا أن طاق امتصاص بخار الاء يكون على أشده فيي 
الال الوجي  *‏ ۸ ميكرون » أما ثاني أوكسيد الكربون فجال امتصاصه الأعظمي بقع بين 
۷ میکرون . 


٠١‏ - تخفيف الإشعاع الذمسي في الجو 
Attenuation of Solar Radiation in the Atmosphere‏ 
هنا يشير إلى الممليات اني تم في الو » والتي تخفف ( تضعف ) من شدة الأشمة 
الشمسية المابرة للجو تجاه سطح الأرض . إذ إن الأشمة الدسية عندما تصل جو الأرض 
مخترقة إياء حو سطح الأرض تتمرض لممليات ؛ امتصاص » واتتشار » وانمكاس » لزه 
متها خفضة بالتالي من كبة الأشعة الواصلة إلى سطح الأرض . حيث قدر أن مايمل سطح 
الأرض من الأشعة الشمسية هو جدود 4۷× - بشكل مباشر ( إشماع شي مبائر ) » وير 


Aurora 0M 
. من مل الأشمة الواصاة إلى سقف الغلاف الجوي‎  ) مباشر( إشعاع جوي‎ 


۹ شفق قطي Aurora‏ 

الشنق النطبي » أو يعرف أيضاً بالوهج القعلي ؛ عبارة عن ظاهرة جوية كهربائية 
ضوئية تظهر في الأجزاء العليا من ا جو وفي المروض المليا » ۴ في ظاهرة الشف القطبي 
الشالي- رم (  ) ۸٠١‏ » والشفق القطبي ال نوهي - ر ( ٠) ٠١١‏ 

۱۲۰ شفق قطي جنوي Australis Aurora‏ 

أو كا بسمى أيضاً بالشفق القطبي الأسترالي » والذي بحدث جنوب خط عرض "٠٠‏ 
جنوبا » مشاب ة ألية حدوثه لتلسك التي تؤدي إلى حدوث الشف القطي الشاي 
(e) j=‏ 

وتان ( ریاح ) Autan‏ 

هوالام العلي للرياح الجنوبية الحارة الجافة الشديدة السمرعة التي تهب من جنوي 
فرنسة تجاء مراكز النخفضات الجوية المابرة لفرنسة عن طريق خليج بسكاي قادمة من 
الميط الألطلي . 

۲ صقیع خريفي Autumn Frost‏ 
هو الصقيع الذي بحدث في فصل الحريف وأوائل الشتاء » ويعرف أيضا بالمقيع الأسود 
- ر ( ٠١١‏ )- . ويتراقق حدوث هنا الصقيع مع الكتل الموائية الشديدة البرودة القادمة 
من الضغط الرتفع القاري في فصل الخريف » والتي يزيد من انخفاض حرارتها التبرد اللبلي 
الإشعاعي لسطح الأرض . 

Autumnal Equionx اعتدال خريفي‎ ۴ 

هو يشل الفترة التي تلي الاتقلاب الميفي » عندما تصبح الأشمة الشمسية عودية تامأ 
على خط الاستواء » وهنا بحدث في ۴۴ الول » حیث يتساوى طول اليل مع طول النهار . 
وبقابل الاعتدال الحريفي الثبالي » الاعتدال الربيمي ا جنوه ٠‏ والمكس صحيح . 

Avalanche Wind ۔ رياح الانپیار‎ ٤ 

هي الرياح للندفمة في مقدمة حركة الأيارات » تتيجة الحركة الريمة لكنل 


¥ Available Soil Moisture 


صخرية أو جليدية ضخمة ساطة ؛ فهي إفن رياح سببها قوة حركة الاجيار . وقد بنجم 
عن تلك الرياح حدوث تخريب وتدمير في للزارع والمباني . 

۸٠لاماا# رطوبة التربة المتاحة ( المفيدة ) ١ماكاهM ااه‎ - ١١ 

هي كية اليا الوجودة في الفرية الابلة لاستض لال من النبات » أي التي يكون 
امتصاصما ميسرأً من النبات . وتنحمر هذه الكية القابلة للاستغلال من النبات بين السمة 
الحقلية للقربة . ر ( 4۳١‏ ) - وبين تقطة الذبول- رق ( ٠١١۴‏ ) - . 

Average معدل‎ 

المعدل : هو نوع خاص من التوسطات . وتعرف المعدلات بأنا النوسطات الحسوبة 
لفقرة زمنية مسقرة غير متقطعة وطويلة نسبيا بجيث تشةل على الأفل على ثلاث فترات 


زمنية متتالية طول كل فةرة عشر سنوات . 
ويشار إلى المادلات الناخية الفباسية على أا « متوسط البيانات للناغية السوبة 
لفترتین حددتین طول کل منها ثلاثون ماما » . 
۷ یال ( ریاع ) Ayal‏ 


هي راح علية في الاسيف سنارال في فرنسة قوية » وأحيانا عامفة » حارة جدا 
قشبه ریاح الارین ۔ ر (۷۰٩)۔‏ . 

Aiauh .موت‎ ۸ 

أو كا بشير إليه بعضهم ( سمت السموت ) » وهو مستد من المت أو الارتفاع ٠‏ وهو 
عبارة عن الزاوية الأفقية العصورة ين امستوى الرأسي المار جسم ما والشاظر » والستوى 
الرأسي الار بكل من الناظر وقطي الأرض . ويقاس بالدرجات من صفر إلى ٠٠١‏ درجة 
باتاه حركة عقارب الساعة بدا من الشال المقيقي . ويعرف « ستراهلر » السبوت ؛ بأنه 
انباء يشير إلى متيس دائري بالدرجات مقروءة مع حركة عقارب الساعة » وسداء يتاوج 
بین صفر إلى ۳١١‏ درجة . 

Azor High Pressure ضغط آصور المرتفع‎ . ۹ 

هو حجيرة دائة من حجيرات الضغط الرتفع شبه الداري الثمالي » مركزها عند جزر 


4 


آصور في الجزه الشرقي من ابيط الآطامي الثمالي الأرسط . وتضف هنه المجيرة في فصل 
الشتاء » لترداد قوة في فصل الصيف » حيث تد تأثيرها شالا حى خط عرض ٠٠١‏ درجة 
تقريبً » وغربا عبر الميط الأطاسي حتى الساحل الأمر يكي الشرقي تقر يبا انظر اللحق رق 
E‏ 


« Racking of wind 


B 
Backiagol wind تراجع الرياح‎ ١ 
أو يمرف أحيانا( اتلاب الرياع ) أ( تحول الرياح ) . ويستن‎ 
للدلالة لى تغير اتبا الرياح في انبا ساكس لوجهة حركة مارب الساعة في نمف الكرة‎ 
.. الشالي ؛ ومع وجهة حركة عقارب الماعة في نمف الكرة المنويي‎ 
درجة‎ ٠٠ درجة » ومن م إلى‎ ٠١١ درجة إلى‎ ٠٠١ مثال ؛ تفي اتجاء الرياح من‎ 
..)۱( فكل‎ 


شا( 


Bagulo باغیو‎ ٣ 
هوام حلي بطاق على الأماصي السدارية اني تتعرض لما جزر الغلبهن خلال القرة‎ 

من توز حتى قشر ين الثاني » حيث تمرف في تلاك ال جزر ذا الاسم . وتتصف هله الأعاصير 
بشدة رياحها اني تصل سرهتها إلى قرابة ٠١١‏ ك / ساعة ٠‏ وبكزارة المطوال الطري الرافق 
المجم ال غراني (6) 


Bai-u Rains 5‏ 
ما » حيث يعطي الإعصار الواحد أحيانا مايزيد عن ٠١١‏ سم في ۲١‏ ساعة » كا في الإعصار 
الذي حدث في شمر وز عام ٠١١١‏ حيث نتج عنه هطول أمطار غزيرة وصلت كيتها إلى 

۷ سم في ۴٤‏ ساعة . 

Bai-u Rains ۔ أمطار بایو‎ ٢ 

هو الاسم الحلي للأمطار الشديدة الغزارة التي تهطل في اليابان في أوائل الصيف فيا بين 
منتصف شېر حزيران ومنتصف شهر وز في موبم نضج الأجاص » ولا عرفت أيفا 


بأمطارالأجاص . 

۴ ۔ منطاد سار Balloon-Sonde‏ 

هو منطاد ( بالون ) علوء بالميدروجين يطلق في الإو . ويكون هنا النطاد حاملاً 
لأجهزة تسجيل رصدية لعناصر الإو استويات عالية . 

Banner Cloud غيوم برقية‎ ١ 

هي الفيوم اني تتشكل عند فة جبل مرتفع منتشرة أققي تفريي] تجاه ال جانب من 
الجبل الواقع في شل الرياح » متخذة شكل بيرق أوعلم . 

Bar بار‎ ۴ 

البار ؛ وحدة قياس الضغط الجوي . 

والبار = ٠۰۰۰‏ ملیبار 


۔ بارات ( ریاح ) Barat‏ 

هي نوع من الرياح التي يتعرض فما الساحل الثمالي +جزيرة سيلبس الأندونيسية 
- حيث تعرف في أندونيسية بهذا الام - , وهي رياح عاصفة تدخل غمن نظام الرياج 
اللوسمية الثمالية الشتوية » ويتسبب عن شدتا التناهية أحيانا أضرار جسهة . 


0 Baroclinie 


۷ حالة جوية غير متوازنة ( التقاطع الشغطي / الكثافي ) 
Haroclinie‏ 

الالة الجوية اني تكون قبها سطوح الضغط وسطوح الكشافة ‏ أو سطوح المرارة -. 
متقاطعة مع بض ۔ شكل (  ) ٠١‏ . وتكون درجة عدم الاتزان متناسبة طرداً مع عدد 
التقاطعات المربعية قي وحدة المساحة . وعلى طول أي سطح ضغطي في هذه الحالة بوجد 
ميل قي اواء الأثقل ‏ أي الأدد كثافة إلى المبوط » والمواء الأخف إلى الصعود . وهكثا 
فإن الحركات الماعدة والمابطة هي الصفة المميزة ثل هذه الحالة الني تحسدث ني الأجواء غير 
الستفرة » كا هوا مال مثلاً في الناطق الجبهية .. 


ش ( ٠١‏ ) الوضع الذي يكون فيه الجو في حالة غي متوازنة ( الوضع الباروكليني ) 


Barogam مخطط مسجل الضغط الجوي‎ - ٠١۸ 
على الورقة للليترية‎  ) ٠۳١ ( هو الخطط الذي يرحمه مسجل الشغط الجوي - رة‎ 
. اللفوفة على أمطواتة السجل مثلاً لتغيرات السانرة اني تد في الضغط‎ 
Rarograph مسجل الضغط الجوي‎ _ ۹ 
ويتألف من‎ . -) ١ ( هو جهاز قوم بسجيل آلي وسار الضغط الجوي  شكل‎ 
ويرقكز على هذه‎ ٠ أسطواتة تدور بواسطة سامة زمنية مغطاة بورقة مليترية مقمة‎ 
» الأسطوانة سن ريشة متصلة عبر ذراع بمدة أقراص ممدنية مفرغة حساسة بالضفط الجوي‎ 
فارتفاع الضغط يؤثر في الأفراص الم دنية ويضغطها إلى أسقلل عا بؤدي إلى ارتفا سن‎ 


Barometer e 


الريشة إلى أعلى خاطًا على الخطط مقدار هذا الارتفاع » والمكس يحدث في حال انخقاض 
الفط 


E 


Berometer ) مقياس الضغط الجوي ( البارومتر‎ ١ 
هناك نوعان من متياس الضغط الجوي » أحدها ؛ مقي اس الضفط الزئبقي‎ 
۴ ويانب ذلك هناك‎ . - ) ۷١ ( رق ( 1۲ ) - ء وثانيها ؛ مقياس الضغط الممدفي - رق‎ 
. ذكرنا سابقا مسجل الخغط‎ 
Barometric Gradient تدرج ضغطي‎ . ١ 
يشي الشدرج الضغطي إلى مقار التفير في قية الفط الجوي بين ننطتين ممروفة‎ 
. -)۸۳١( الساقة الفاصلة بينها - انظر أيضا تدرج الضغط رغ‎ 
Barometric Slope الحدار قطي‎ ۴ 
الانحدار الضغطي تمبير عن مدى شدة تفي الضغط في وحدة المسافة . قكاما كان‎ 
.في قة الضغط كبيرأ في وحدة المافة كانت خطوط الضغط النساوية متقاربة أكثر‎ 


o Barometric Tendency 


إلى بعضها وكان بالثالي دار الفط شديدا ‏ والمكس صحيح ۔ شكل ( ١١‏ )- . ولذاا 
فإن انمدار الضغط يستخدم الدلالة على مدى شدة تدرج الفغط » بل نجده يستخدم أحيان 
اللدلالة على العتی نقسه ‏ انظر رق ( ۸۳ ) - » ويقاس بالوحدات تفسها ( مليبار / م » أو 
مليبار / درجة عرضية ) . 


ش ( ۲۴ ) العلاقة بين تدرج الضغط وشدة الصداره 


۳ ۔ ميل ضفطي Barometric Tendency‏ 

اميل الضغطي » أو مايعرف باتجاء الضغط ؛ هو تمبير عن وجهة تغير الشغط نحو 
الارتفاع أو الانخفاض أو الثبات » وقية التغير » خلال فترة زمنية تد اثلاث ساعات قبل 
زمن الرصد » وقد تنتد لأكار . ومعرفة انهاه تفي الضفط تفيد في تبيان أن الضغط يسه 
نحو الارتفاع أو الاخفاش » أو لاتفيرفيه » وهنا بفيد في تقديرالحالة الجوية 
المتنظرة . وتستخدم في خرائط الطقس رموز ممينة للدلالة على وجهة تفي الضغط . 

8٠۲0٠۲ حالة جوية متوازنة ( ثوازي الضغط . الكثافة ) ءاوه‎ ٠٠٠١ 

هي الحالة الجوية التي تكون فيها سطوح الضغط متطابقة . أي متوازية - مع سطوج 
الكثافة . أو سطوح المحرارة - عشد كافة السثويات من الجو۔ شكل ( ٠ - ) ١۴‏ ولي هذه 
a SE‏ 
انساما کیا . 


Beafort Scale o 


ش ( ١۴‏ ) الوضع الذي يكون فيه الجو في حالة متوازنة ( الوضع الباروتروي ) 


Bealort Scale ۔ متقیاس بیفورت‎ ٠١ 
م فوق مطح‎ ٠١ هو مقياس ( سل ) يستخدم لعرفة سرعة الرياح  عند مستوى‎ 
استناداً إلى درجة فعالية الرياح في تأثيرها على بعض المظاهر العاسة للوجودة قوق‎  ضرألا‎ 
درجة - بالإضافة إلى درجة‎ ١١ سطح الأرض والحاضمة لتأئهها . ويتألف هنا للقياس من‎ 
السكون - » وذلك بدعاً من المواء افيف ( درجة أولى ) وانتهماء بالإعصار المدمر من وع‎ 
وقد وضع هذا قياس الأدميرال سير فرنسيس بيفورت عام‎ . ) ٠١ لفوريكان ( درجة‎ 

۰ » وعدله قي عام ۱۹١‏ انظر اللحق رق (۴) - . 

Benguels Current تیار بنغویلا‎ ٩١ 
هو تيار مائي حيطي بارد قادم من ال توب من عند رأس الرجاء الصالح - أقصى‎ 
جنوب القارة الإفريقية - ويستر شمالاً مسايرا لاحل إفريقية الفرني حى بضع درجات‎ 

عرضية جنوب خط الاستواء حيث يدخل ضمن حركة انيار الاستوائي الجنوي . 

۷ ۔ رياح ارج Berg wind‏ 
هي رياح حارة جافة ‏ من فوذج الفوهن - تهب في فصل الششاء في جنوب إفربقية 
من المضبة تجاء التاطق الساحلية النخفضة » حيث يكون الفط مرتفعا فوق المضبة ». 
ومنخفضا فوق احيط . وفي أثناء هبوط المواء ترتقع درجة حرارته مؤدياً إلى رفع درجة 


0 Bergeron Theory of Precipitation 


المرارة إلى أكثرمن "٠‏ م قوق العدل . وقد تسر رياح الج في المبوب مدة يومين أو 
ثلاتة مسببة طقسا يصب احتاله وخسائر فادحة في الحاصيل الزراعية . 

ها ۔ نظرية بیرجیرون في التهطال 

Bergeron Theory of Precipitation 

وضع هذه النظرية العام السويدي ( تور ببرجيرون ) . وتسر هذه النظرية آلية غو 
بلورات ال جليد في الغيوم الباردة التي تتركب من بلورات جايدية وقطرات ماء فوق مبردة 
- اتطر رض ( ٠٠١١‏ ) - ؛ حيث تضو بلورات الجلييد على حساب قطرات الماء وق الردة 
- نظراً لكون شفط بنار اللاء الشبع فوق السطوح المائية أكبر عا هو عليه فوق المطوج 
الإليدية ولا سيا لي الجال المراري بين "٠-‏ م إلى "۲١-‏ م إلى أن تبلغ حجبً لا بقوى هوام 
على جلها ما بيملها تسقط ناء سطح الأرض . 

Bloclimatology عم المناخ الحيوي‎ ٠٠١ 

هو العلم الذي يتم بدراسة علاقة الاخ بعالم الأحياء من تبات وجيوان وإنسان . 
ومدى تأفلم الأحياء مع ظروف مناخية مميئة » وبالتالي تحديد الناطق الناخية - الميوية 


( البيومناغية ) . 
۰ رياح بیز Bize wind‏ 
هوام حلي - في فرنسة - للرياح الباردة الجافة التي تهب في فصل الرييع على جنوفي 
فرضة وسويسرة وإيطالية من الثمال أو الشمال الشرفي -. 
۱ جنم آمود Black Body‏ 


الجسم الأود : هو ذلك الجسم الذي يتص كامل الأشعة الساقطة عليه » والذي بشع 
كامل طاقنه التي امتصها » في الأطوال الوجية كافة . وهكنا فبان الجسم الأسود ليس صفة 
لونبة تدل عليه ٠‏ وإنا صفة إشماعية تدل على قدرة الجسم على امتصاص الأشمة » وإعادة 
إشماعا . 

۴ ۔ ميزان الحرارة ذو لزان ود Black Bulb Thermometer‏ 

هو ميزان حرارة زئبقي طلي خزانه باللون الأسود . يستخدم لقياس درجة حرارة 


Black Frost o 


أفمة الس . يضه لأشمة الثمس ؛ ومن ثم فهو يعطي درجة المرارة في 
الأجواء المعرضة ميارة لأشعة اكمس . واستخدامات هنا ميزان قليلة جما . 


۳ ۔ صقیع أسود Black Frost‏ 

يطاق المفيع الأسود على المقيع الذي حدث قي فصل الحريف » نظراً لقساوته » 
ولا يتركه من لون أسود في الأمضاء النباتية التي يصيبها . ويحدث مثل ها المقيع ندا 
تتدفق كتلة من المواء البارد القاري من المروض المليا ( الضغط الرتفع السيبيري بالنسية 
لآسيا الوسطى وأسيا الجنويبة الغريبة » والضغط الرتقع الكندي بالنسبة لأواسط أمريكا 
الثمالبة ) . ويعرف هذا المقيع بالصقيع ال ماف تتيجة عدم ترافقه بنكون بلورات جليدية . 
کا يعرف بالصقيع الحربفي ‏ لحدوثه في فصل اريف ٠‏ وإن کان صقيع من نوع آخر 
يحدث في هنا الفصل أيضاً - » ويصقيع الاتتقال الأقي . 

۔ جلید أسود Black Ice‏ 

هو تاك المقيع الزجاجي الذي يحدث فوق الطرقات . 


Blizzard ) ۔ بلیزارد ( رياح‎ ٠١ 

البليزارد : رياح شالية شديدة السرعة والرودة ( "٠١-‏ م فا دون ) تكون محلة 
بذرات الثلج أو شظايا اليد » ولذا تمرف بالعاصفة الثلجية نظراً لشدة سرعتها ولتحملها 
بالثلوج التي تنقاها من على سطح الأرض . ونب مثل هذه الرياح في أعقاب مرور مموعة 
من النخفضات الج وية الجبهية . وتصل سرعتها في بعض الأحيان إلى أكثر من 
۷١‏ ڳ / ساعة ؛ وقكون مؤذية قد تسيب الوت للإئسان إذا ماتعرض لما وهو في العراء إذا ل 
بحتو متها 

Blocking High ) ۔ مرتفع حاجزي ( سدي‎ ١ 

منطفة ضط جوي مرتفع ( أنتيسيكلون ) ثابت بيا » بالقارنة مع النخفضات 
الجوية التحركة والتجهة جره والذي يقف عائقاأسام مرورها » أي حاجزأ في وجهها ٠‏ 
بشكل سد يشعها من امرور عجره لذا نجدها تتحاشاء ‏ وذا سمي بالرتفع الحاجزي . 


0 Blood Rain 


۷ ۔ مطر دم Blood Rain‏ 

سمي هدنا الطر بنا الاسم تظرا للونه القريب إلى الاجرار( لون العم ) . وتلون 
الطر بجنا اللون مرده إلى تحمل بالذرات التراية الخراء ‏ التقولة من الأراضي المحراوية » 
الي تسقط عددما يتشيع المواء ببخارالماء فها إذا مر فوق طح مائي » مشكلة تلاك 
الذرات الزابية نويات تكاثف تشع حالة فرط الإشباع . 

۸ ۔ غبار مثار Blowing Dust‏ 

هي جسيات تراية دة تذروها الر ياح بكيات كبيرة تتخفض مها الرؤية إل 
مالايقل عن ٠٠٠١‏ م . وترتفع تلك الأنربة الثارة في الجو حتى ارتقاعات متوسطة .. 

۹ ۔ رمال مثارة Blowing Sand‏ 

هي كيات كبوة من الرمال التي تذروها الرباح في الإو مرتفعة فيه حت ارتف اعات 
متوسطة » مؤدية إلى خفض الرؤية إلى مالا يقل عن ٠٠١١‏ م . 

Blowing Snow ثلوج مشارة‎ . ٠١١ 

هي عبارة عن قطع من الثلج تدذروها الرياح بكيات كبيرة تصل حتى ارتفاعات 
متوسطة في الجو » تنخفض الرؤية أثناء إثارتا إلى مالا يقل عن ٠٠٠١‏ م . 

Blue Sky اء زرقاء‎ ١ 

تبدوالسماء زرقاء اللون أثئاء النهار الصاحي . ويمود اللون الأزرق هنا إلى اتتشار 
ضوء الشمس بواسطة جزيئات المواء فالأواج الضوئية القصيرة الوجة ( الزرقاء 
والبنضجية ) من الطيف الكهرطيسي تنتثر بسرعة أكثر من غهرها بواسطة الجزيفات 
الدقيقة المفركزة في الارتفاعات العالبة » ما بجمل لون الماء يبدو أزرق غامقا . 

۲ ۔ رياح بوھورۈك Bohorok wind‏ 

هي الاسم حلي - في أندونيسية . للرياح التي ها طبيمة الفوهن » التي تهب على 
السغوح الالية الشرقية السلاسل الجبلية في جزيرة سومطرة ‏ جزئها الكمالي خاصة - 
واصلة إلى السمول » وهي حارة جافة تتيجة هبوطها » مؤدية إلى حدوث خسائر جسية في 
الحاصيل الزراعية وعصول التي خاصة . 


Bora 4 


۴ ۔ بورا ( راح ) Bora‏ 

بورا : اسم لرياح شديدة البرودة جب من الشمال الشرقي في فصل الشتاء على ساحل 
دلاشيا في يوغوسلافية . وتکتسب هذه الریاح جزهاً كبا من قوتجا من هبوطها من على قم 
جبال الألب الدينارية نحو ساحل بجر الأدرياتي الشرقي » ولنا يمدها بعضهم نوعاً من رباج 
الجاذيية . 

۔ شمالی ( بوریال ) Doreal‏ 

البوريال يعني شالي » ويطلق على الغابة الشمالية ( الغابة الصنوبرية ) » وعلى الناخ 
الشمالي » والأنوار الثمالية » والشفق القطي الثمالي » وعلى الغقرة الت اخية اممتدة من 
۷٠١‏ ١٠ء‏ قبل اليلاد التصفة جمفاقها ؛ وبرودة شتائها » ودفه صيفها . 


Boreal Climate مناخ شمالي‎ . ٥ 

هو مناخ بارد يسود في مناطق انتشار الغابات الصنوبرية في المروض الواقعة بين 
٠١ ٠١‏ درجة شمالاً تقريبا . يتصف بغصل شتاء بارد وطويل وتنخفض درجة المرارة فيه 
إلى مادون الصفر » وصيف دائ نبي وقصير . 

Bowen's Ratio فسبة بوين‎ ١ 

هي عبارة عن نسبة الحرارة الحسوسة المنطاقة إلى ا جو من الأرض » إلى الحرارة الكامنة 
المنطلقة في أثناء كاف جنار الاء في اجو » والتي هي عبارة عن حرارة التبخير . 


ويكن أن تكتب النسبة کا يلي + 
نسبة بوي س الرارة وة ا 
۷ ۔ قانون بویل Boyle's Low‏ 
ينص قائون بويل على أن ؛ حاصل جداء ( ضرب ) حجم كية معيشة من غاز في 
ضفطها يبقى ثابتاً في درجة حرارة معينة أي : 


ع( حجم ) × ض( ضط ) = ۓ × ض ت ثابت ۔ 
أن حجم المواء يقل عندما يزداد الضغط المؤثر عليه » والمكس صحيح ‏ 


